5 年先出し1?ン nr りつ保守ハ'''ノト'' ル商品 


日 


——ンョソ事業本部 
□□事集部 


PN 2412 0B5 全 7 No.1 


1。バンドル商□□□について 

本製□□□には、弓,固の先出し乜ソドハ' y ク_保守か同 fi されています。 

同相 II "れているサービス f ヶットに記載の約款に同意頂き、必要事頂を寒截し、 

当社 i £ メール、 PA X 等で送って頂く：ことにより当社で：登参を行います。 

登録完了後、先出し t ソドパ'ック保守が受けられます。 

登_観了の通知 i はサービスチヶットに記載頂いた保守逵絡慧 P の方.にノールで連絡いたします。 
嵚当社で办登 if 完了後、赞ービスが_始されます。 


2。本製品の仕様について 

本製□□□の機能等の仕 s につきましては、 

PN 24120の商品仕樣書（仕 I 茅書番号： 401 —24120 — SP 01) と同様です。 


•3。付属品 

( 1 ) PN 241 2◦に付属している付属品（2_窥翁翻品仕様書参:鐘}1式 

(2) サービスチケット/約讀：1枚 

(3) M N 〇 ' ンリーズスイ'ソチサービス■关ケ y I ゾ登録までの流れ/本サービスご利用: C あたって1枚 


H 商 
リク 


ク7 


7ツ 
卜 、 K 


ソ 

ヽ K 


0 


日 

5 


年 

2 


成 

平 


会 



5 年先出し tr ノト、、ハ、、 ' v ク保守ハ''ント''ル商品 


日 


W 280 xD 85 xH 35 ( mm ) 
PC / A BS 樹脂 

サテングレー 

長さ 2 m 2 P アース 付き 
定格7 A 12 5 V 


?-1。形状及び材料。色彩 


ヨ -2。質量（重量） 


□」 uu 


PN24120B5 


7 No. 2 


:格。環境条件 


平成24年1月 5日 


クソリ1一'ンヨソ事業本# 
7 — ク商品事業部 


5—1。ネツト 1 "7—ク接続 ツイスト。ペア。ポート： RJ 45 コネクタ12ポ ー ト 

伝送方式： IEEE 802。3 10 BASE-T 

1 EEE 8 〇2。3 u 100 BASE-TX 
lEEE 802 o 3 ab 1000 BASE-T 
伝送速度： 10/100 Mbps 全/半二重 
1000 Mbps 全二重 

適合ケーブル：ツイスト。 ペア。 ケーブル 

(E I A / T I A 568 カテゴリ ー5 e 相当以上） 

ポート1〜12で100 0 Mbps 使用時 

最大伝送距離 ：10 0 m 
オートネゴシエーション機能： 

10 Mbps , 100 Mbps の全二重と半二童、1 ◦ 0 0 M b p s の全二重を 
相手にあわせて自動的に切り替えて動作します（工場出荷時）。 

12ポート目のみ、ディップスイッチ操作で、通信条件の設定が可能です。 
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PN24120B5 

ヨ — 2。 L E D 表示 「（1 



I ノロ 」 □□ 



( 1 ) 電源 L E D (緑） 

点灯：電源〇 N 

(2) コリジョン LE D (橙） 

点灯：いずれかのポートでパヶ、ソト衝突発生、 

ハ''ソクプレ'ソシャー機能作動（半二童モード時） 

または異常信号受信 

ご注意：ハ''ソクプレ、ソシ v — 機能作動時、点灯し続ける 
ことがありますが異常ではありません。 

(3) リンク/送受信/通信速度/通信モード状態 LED (青、緑、水色） 

ポ-卜1〜8 ( LINK / ACT 。） 

r " 早い点滅 （ FAST ) ：10 0 B ASE - TX で送受信中 

(12 Hz で点滅） 

遅い点滅 （ SLOW ) :10 BASE - T で送受信中 

(3 Hz で点滅） 

\青 （ BLUE ) : 1000 BASE - T で送受信中 

(25 Hz で点滅） 


厂青 （ BLUE ) 

10 0 

0 M 

全二重で接.続 、 

縁 （ GREEN ) 

10 / 

10 0 M 

全二重で接練 

\水色 （LIGHT BLUE ) 

10/ 

10 0 M 

半二重で接続 J 


3 。 D I P スイ'ソチ 


⑴ポ-卜12 (2) ポ-卜12 (3) ホ。-卜12 ⑷ポ-トト” 

AUTO/100FULL スイ vf AUT0-MD 1 /MDI-X MDI/MD 卜 X スイ y f AUTO MD 1 /MDI-X 

ENABLE/MANUAL スィッチ ENABLE/D 1 SABLE スイ * ノ f 


AUTOI 
1OOFULLl 


AUTO/1OOFULL 


AUTO-MDI/MD1-X 
ENABLE/MANUAL MDI/MDI-X 


)1 SABLE 
ENABLE I 


AUTO MDI/MDI-X 
ENABLE/DI SABLE 


特殊ネジを締め扉を 
開閉できます。 

寺殊ネジ 

i ■イズ T 10のへキサ□ビ : l — フ 
、ウイパーをご使用ください。 



ネジ形状 


持殊ネジ 



扉を関いた状態 



DIP スイ'ソチの種類スイ' yf の状態動作内容 

Al ITO 。ポー ト 12 の通信条件が 才ー トネゴ シエーシヨ ソで動作 


ドフイバー形状 

© 


ポ-卜12 

(1} AUTO/ 100 FULL 


ポート12 

(2) AUTO MDI/ MDI — X 
ENABLE/ MANUAL 


ポ-卜 12 

(3) MDI/ MDI-X 


ポート 1 〜 11 

(4) AUTO MDI/ MDI-X 
ENABLE/ DISABLE 


扉を閉じた状態 


AUTO 

(出荷時） 

1 OOFULL 
ENABLE 

(出荷時） 

MANUAL 


MDI 

(出荷時） 


MDI-X 

DISABLE 

(出荷時） 

ENABLE 


。ポート12の通信速度を 100 Mb p s 通信 モ _ ドを 
全二重に固定 

■ポ-卜 12 の AUTO MDI/MDI — X 機能は有効 


ポート 12 の AUTO MDI/MDI — X 機能は無効 
- >(3)MDI/MDI— X スイッチを設定してください。 

ボート 12 は MDI として動作 

(2)AUT0 MDI/MDI — X スイッチが DISABLE 時に有効 

ポート 12 は MDI — X として動作 

(2)AUTO MDI/MDI— X スイッチが DISABLE 時に有効 

ポート 1 〜 11 の AUTO MDI/MDI — X 機能は無効 
ボート 1 〜 11 は MDI — X として動作 

ボート 1 〜 11 の AUTO MDI/MDI — X 機能は有効 
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3—4。スイ y チ機能 


コネクタ ピソ配 f 


スイ、ソチソク方式：ストアアソドフォアード 
パケット転送能力：ノンブロッキング 

14880 OOpps / ポート （1000 Mb / s ) 
148800 pps / ポート （100 Mb / s ) 

14 8 8 0 p p s /ポート （10 Mb / s ) 
MAC アドレステーブル： 最大 8 K エソトリー/ユニット 
パ'ソファ ： 512 K バ、イト/ IL ニット 

フロー 制御 ： 半二重時 バックプレ、;/シャー 

全二重時 8 0 2。3 x 
エージソグ 機能：最大 3 0 0 ~ 6 0 〇秒 
ジ Y ンボフ レー ム対応 



ポート 1 〜 12 (1000 BASE - T ) 


B I _DB + 

B I _DB- 

B I _DA + 

B I _DA- 

B I _DD + 

B I _DD- 

B 1 _DC + 

B I _DC- 
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ポート 1 〜 12 (10/100 BASE - TX ) 




T D + 

T D - 

R D + 

R D - 

MD I 

- X 時 
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設置方法.。付属品 
5- 1 。 設置方法. 

5 - 2。付属品 


( 1 ) スチール 製〇 A デスクへの敢り付け（裏面のマグネットにより直接取り付け） 

(2) 木板等 スチール 製以外の壁面への取り付け（別売の取り付け金具） 

取り付け金具品番 PN A 0 01 を使用 

( 1 ) 取扱説明書 ：1冊 

(2) マグネット（本体に装着）： 3 個 
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下記の項目を満足されていない場合の卜つブルに関しては、青任を負いかねます。 
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。 


( 1 ) 交流1〇 ov 以外では使用しない 
火災。感電。故障の原因となります。 

(2) この装置を分解。改造しない 
火災。感電。故障の原因となります。 

(3) 開□部から内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、 

落とし込んだりしない 

火災。感電。故障の原因となります。 

(4) ツイストぺアポートに lO / lOO / lOOOBASE - T 以 外の機器を 
接続しない 

火災。感電。故障の原因となるります。 

(5) ぬれた手で電源プつグを抜き差ししない 
感電の原因となります。 

(6) 雷が発生したときは、この装置や接続ヶーブルに触れない 
感電の原因となります。 

(7) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 

たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 
電源コードが破損し、火災。感電の原因となります。 

(8) 水のある場所の近く、温気やほこりの多い場所に設置しない 
火災。感電。故障の原因となります。 

(9) 直射日光が当たるところや温度の高いところに設置しない 
内部の温度が上が'り、火災の原因となります。 

( 1〇)振動。衝撃の多い場所や不安定な場所には設置しない 
落下して、けが。故障の原因となります。 

(11) この装置を火に入れない 
爆発。火災の原因となるります。 

(12) 必ず アース 線を接続する 

感電。誤動作。故障の原因となるります。 

(13) 故障時はコソ t ントを抜く 

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となります。 

(14) 本製品を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ヶ_ブルの 
重みにより落下しないよう確実に取り付け。設置する 

けが。故障の原因となります。 
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7 。 翁：用上の注意事項 

( 1 ) 内部の点検。修理は®売店にご依頼くだざい。 

(2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場赚からお取りください。 

(3) この装置の電源を切るときは電源]— I ''を.夕|•.てください。 

(4') この装置を清掃する際は、その前に電灌コードを外してください。 

(5 ) 仕_限界をこえると誤動作の:原因となりますので、ご汪意ください。 

(6) この製□□□をマグネ ' y 卜で壤..，付ける場参は、ケーブルの重みなどで製□□□がずれた U 落下した 
りしないことをご痛認ください。 また' ケーブルを接続するときは、製□□□本体を押さえて 
II 振してください。 

(7) RJ 45 コネクタの金属端子やコネクタに褚統されたツイスト ペア 亇ーブルの乇ジ '1 ラプラ 
グめ金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたリしないでください。静電気により1障 
の原因となります。 

(8) マグネ 'v 卜にフロッピーデ'#スクや磁気カード'などを近づけないでください。 

記憶内容消象のおそれがあります。 

(9) コ.ネクタに接続されたツイストペア V ■—ブルの雀.::'ソ17プラグを力一ぺットなどの帯電するも 
のの上や近:辺に放置しないでください。静電気により聲障の1因となります。 

(10) 周囲の溫度が〇〜4 CTC の範囲の璋新でお使いください。また、この装置の本体の jl 辺は密 
閉せず' 放熱のために十务な空固（最低を設けてください。 

内翁 C 熱.か' こもり、誤動作の:原因になります。 

(11) この装置を上下に重ねて置かないでくだざい。また左右に並べておく.場合はすき固を15 m ffl __ 
: &上設けてください。 

(12) この装置は放熱効果をあげるため スチール デスクへの付けを推奨しておリます。 
やむをえず壁面や床面に設置すると、壁材または床材ガ''変色（変形）するおそれがあリます。 

(13) この装置に長時固身体に触れないでください。_低.溫やけどのおそれがあります。 
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8。品質保目正について 

本商□□□の品質管理には*大の注力をいたしますが、 

(1) 万一本商品®□□□質不良が原因となり、入命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、 
本仕様書 I 己栽の特性。数値に対し#裕を持たれ、かつ二重回路等珍安全対策を組み込んでいた 
だくことを、製造物责任の_点からお勧めします。 

(2) 本商品の品質保証期固はお買上げ日より1年固とし、本仕様書に記®された項目とその_囲内 
とさせていただきます。本商□□□に弊社■の责による■瑕疵が_らかになった場含には、 

誠意をもって代替品®:提供、または瑕疵部_分の交換..、.修理を本商□□□の.麟又場所で速やかに行わ 
せていただきます。 


但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。 

1 ) 本商□□□の ft 障や瑕疵から誘発された他®損害の場合。 

2> お買い上げ後の®扱い、保管運搬（輸送）において、本仕練書記載以外め条件が本商品 
に加わった塌 B 。 

3 ) お買い上げ時までに実用化されている.棱:術では予見することが不可能であった現象に起因 
する場 D 。 

4) 火災、地震，洪水。火災。龜争など弊社に責のない自然あるいは人為的:な災害による場合。 


取®説明書本:#；貼付1ベル等の::致意書に儀った使用状 j 態で保証期固内に ffelf した場_には、_料 
修理させていただきます。 

お客綠の堆坡義明書に従わない操作に起因する損害および本商□□□の故_。誤動作などの要因によっ 
て通信の機会を逸したためぼ注じた損害については、その青任は負いかねますのでご了承ください。 

‘釋証期固内でも次の場:■会 " C は原 mk して_料修理対象外にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤りおよび不圭な修锻や改造による故障および植傷 
鑛沒お罝上げ後の壤贵場所の移設、輸送.落下などによる故障および損傷 
(ハ）火災、地震水害.落雷、その他天炎地変および公害' 塩害、ガス害（翁 ft ガスなど）、 
異常電圧. s 定外の使用電嬉（電圧馬)皮数）などによる故障および損傷 
(二）保証書®_示がな Ui 易合 

(ホ）保証書にお買上げ日、お宏躲名め記入のない場合、あるいは字句を書致#：えられた場合 
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